Anton Alois Frech, 


k. k. Zandes-Dan-Directions- Ingenieur, 


ſtarb nach ſchweren Leiden am 20. Jaͤnner 1858, in feinem 40. Lebensjahre. 


Das Leichenbegängniß findet am 22. Zänner l. 3. Nachmittags um 4 Uhr aus dem Hauſe 
sub Nr. 352, auf den Lyczakower Friedhof Statt; wozu die tiefgebeugte Gattin n der 
unmündigen Tochter, alle Verwandte, Srennde und Bekannte höflichſt einladen. 


Lemberg am 20. Jaͤnner 1858. 


